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adressés au Rédacteur Scientifique: Prof. Dr Heinz 
Bernhardt, Siegelsknippen, 5200 Siegburg, République 
Fédérale d’Allemagne, ou 4 AIDE, 1 Queen Anne’s 
Gate, Londres, SW1H 9BT, Royaume-Uni. 

1. L’envoi d’un article pour AQUA implique qu’il s’agit 
d’un rapport original qui n’a pas été publié précédemment 
(sauf sous forme de résumé ou de rapport préliminaire), 
et dont on n’envisage pas actuellement la publication dans 
un autre support. 

2. Une fois acceptés par le Comité de la rédaction, les 
rapports seront publiés le plus rapidement possible. 

Les manuscrits devront étre concis. I] n’est pas recom- 
mandé d’utiliser des mots supérflus et les longs historiques 
sont a éviter. Un manuscrit devra comporter de 6 a 7000 
mots et ne pas dépasser 10 000 mots. Le texte sera divisé 
en sous-parties. Tous les résultats seront clairement an- 
noncés, avec diagrammes et chiffres a l’appui si nécessaire. 
. L’auteur sera normalement corisulté sur toute modifica- 
tion ou réduction devant étre apportées au texte. Cepen- 
dant et de maniére a respecter les délais de publication, 
le Rédacteur en chef se réserve le droit d’apporter toute 
petite modification nécessaire au texte sans consultation 
préalable avec l’auteur. 

1. Les rapports seront acceptés en anglais et en frangais. 

2. Chaque article aura un résumé de 100 mots maximum 
qui développera le titre et donnera au lecteur la substance 
du document. Ces résumés seront rédigés en anglais et 
en francais dans la mesure du possible. 

3. Dans tous les cas, les manuscrits doivent étre envoyés 
en trois exemplaires dactylographiés avec double 
interligne. 

4. fl est recommandé aux auteurs de conserver un 
exemplaire, les éditeurs ne pouvant étre tenus respons- 
ables des dommages ou de la perte du rapport envoyé. 
5. Un récapitulatif formant la fin d’un article devra fournir 
un apercu des objectifs, des solutions proposées et des 
résultats les plus importants. A ce point il sera acceptable 
de faire référence aux schémas, chiffres, applications pos- 
sibles et aux conclusions a tirer. Ce sommaire ne devra 
pas dépasser 600 mots. 

6. Le nom des auteurs suivra l’ordre: premier prénom, 
second prénom indiqué par-l’initiale et le nom de famille. 
Les adresses figureront sur le document. Dans le cas d’un 
travail en collaboration le nom de l’auteur a contacter 
sera précisé. 

7. Toutes les tailles et unités de mesure seront conformes 
aux directives de l’Organisation internationale de normali- 
sation et au systéme international (syst¢me métrique). Les 
symboles utilisés dans les formules seront expliqués. 

1. Les illustrations doivent accompagner le texte dactylo- 
graphié mais doivent rester séparées. Toutes les références 
aux figures, graphiques et tableaux doivent les nommer 
“figures” (“‘fig.”’, abrégé) et doivent étre numérotées dans 
Yordre indiqué dans le texte. Les légendes doivent étre 
données sur une feuille séparée. Toutes les figures doivent 


étre présentées dans une forme convenant a la reproduc- 
tion directe. Il est donc nécessaire de fournir des originaux 
des figures ou des épreuves glacées. II n’est pas possible 
de reproduire a partir d’épreuves dont les lignes sont 
faibles. En général, les illustrations pour la reproduction 
doivent étre environ deux fois plus grandes que la repro- 
duction finale. Les symboles normalisés suivants doivent 
étre utilisés sur les dessins au trait: 


O@AaATO8 +xVv yy 


Les ordonnées ainsi que les abscisses seront indiquées 
horizontalement. Les unités de mesure seront écrites entre 
parenthéses 

2. Les tableaux doivent accompagner le texte dactylo- 
graphié mais doivent rester séparées. Si possible, les tab- 
leaux devront étre congus de sorte qu’ils soient com- 
préhensibles sans référence au texte; chaque tableau, et 
chaque colonne devront étre titrés et utilisables pour une 
reproduction immédiate. Les tableaux devront étre num- 
érotés par ordre de série. Les symboles et abréviations 
devront étre expliqués. Les unités de mesure seront 
toujours clairement indiqueés. A moins que ce ne soit 
indispensable au développement du sujet, les tableaux ne 
doivent pas utiliser de méthodes résumant les résultats 
autres que celles généralement acceptées. Il faut éviter 
de récépter la méme information en chiffres et en tableaux. 
3. Les références doivent étre indiquées dans le texte au 
moyen de nombres entre crochets consécutifs; et la référ- 
ence compléte doit étre placée dans une liste a la fin du 
rapport sous la forme suivante: 


1. Goodman, A.H. Progress in methods of nitrate re- 
moval. Water Treatment and Examination 24, 157-171 
(1975). 

. James, D.L. and Lee, R. Economics of Water 
Resources Planning, pp. 119-121. McGraw-Hill, New 
York (1979). 

. De Wet, F.J. Flotation of algal waters. Presented at a 
Conference of the Institute of Water Pollution Control, 
Pretoria, June (1980). 

. Baker, R.C. (ed.) Microscopic Staining Techniques. 
Butterworths, London (1963). 

. Abell, B.C., Tagg, R.C. and Push, M. Enzyme 
catalyzed cellular transmination. In: Advances in 
Enzymology (ed. A. F. Round), Vol. 2, 3rd edn, 
Academic Press, New York (1954). 


4. Les notes au bas de la page, a la différence des référ- 
ences, doivent étre indiquées au moyen d’une série 
homogéne de symboles qui recommence au début de 
chaque page; elles ne doivent pas étre inclues dans le 
systéme de référence numéroté. 


. Pour toute réimpression, il faut remplir le bulletin de com- 


mande de réimpression, envoyé 4 l’auteur. II sera égale- 
ment possible d’obtenir des réimpressions aprés la publi- 
cation du rapport a un cout plus élevé. 











